


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 11 RODADA 


Unión Santa Fé 





[EE3) 15/09/2027 às 14:15 
A Jorge Batiho 
O estádio 15 de abrit (Ciudad de Santo Fe) 


Unión Santa Fé 
55 
512 


8 


Unión Santa Fé 





Sebastián Moyano 
3 Gastón Corvalán (o & 
6. Dylan Gissi 
22. Emanuel Brítez 
Jo. M Cafete 
16. Federico Vera 
28. Juan Pertillo 
437.L Esquivel 
47, Cristián Insaurralde 
4 20, Nicolás Cordero 
4 32. Marco Bognino 


35. Federico Bonansea 
8. E Roldán 
115. Gaston Gonzalez 
19. Mauro Pitton 
29, Daniel Juárez 
1 30.Juan Nardoni 
ts. Fernando Márquez 
1 11. Juan Manuel Garcia 
23. Mauro Luna Diale 
134.K Zenon 











Cristián Insaurralde 23 
24 3) Gustavo Del Prete 
Gastón Corvalán os 
78 W Matias Pellegrini 
Emanuel Brítez D gy 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dg Escalações 


Banco de Reservas 


Manuel Castro 





Estudiantes 


Estudiantes 
45 
432 


8o 


Estudiantes 


21. Mariano Andújar (c) 
3 Agustín Rogel 
15. Nicolas Pasquini 
18. Fabián Noguera 
29, Leonardo Godoy 
7. Matias Pellegrini 
8 Fernando Zuqui 
4 17. Manuel Castro G) 
30. Jorge Rodríguez 
Vo. Gustavo Del Prete 
415. Francisco Apaolaza 


12. Emilio González 
2. Fernando Tobio 
4. M Guzmán 
fiz. Matias Aguirregaray 
32. Bruno Valdez 
5. David Ayala 
23, Franco Agustín Romero 
Bautista Kociubinski 





27. Jeremías Nicolás Palavecino 
9. Leandro Diaz 
fis.Jaime Ayovi 
f/28. Franco Zapiola 








